98 L’objectif et l'ocu luire d’un microscope, assimiles à des le al.il les minces, 
ont pour distances focales 1,6 cm et 2,5 cm. In distance de leurs centres 
optiques est 22,1 cm; la mise au point est réalisée à rinlïni. 
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2" le grandissement de l’objectif, 

il" le grossissement, pour un oeil dont la distance minimale 
<!<’ vision distincte est dm = 0,25 in 
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